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PART III 
Stores Purchase 


Animal Husbandry Department 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 

- (1) 

[ നമ്പർ 25/ 2014 - 15) 
നമ്പർ ബി - 2432/ 2014. 

2015 ജനുവരി 17. 
| 2014 - 15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
ഉപകരണം നൽകുന്ന തിന് " ഇരട്ടകൾ സമ്പ്രദായത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ 
തീയതികൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നവിധം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക - 2,20,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 600 + 5 % വാറ്റ്. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 300 + 5 % വാറ്റ്. 

ടെ ൻ ഡർ ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 5 - 2 - 2015, 3 മണി. 

- ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 2 - 2015, 11 മണി. 

കവർ ‘ എ ’ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6- 2- 2015 , 
- 11.30 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളു ടെ പേര് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6- 2 - 2015, 2 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 6- 2- 2015, 
3 മണി. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി 31-3- 2015 . 
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ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന/ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 
ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും മേൽ വി ലാ സവും 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് 
വെറ്റ റി നറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരം- 695 562. 

- [ No. XXV /2014-15) 
No . B - 2432/ 2014 . 

- 17th January 2015. 
Sealed competitive tenders are invited under “ Two Cover 
System ” for the supply of Stainless Steel Water Bath vide 
Tender No. even dated 10 - 12 - 2014 is hereby extended , the 
details of which are as follows. 

PACL 2 ,20 , 000. 
Price of tender form : 

Original - 600 + VAT 5 %. 
Duplicate - 300 + VAT 5 %. 


ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 2 - 2015 , 11 മണി. 

- കവർ ‘ എ ’ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 -2 -2015, 
12 മണി. 

- കവർ " ബി തുറക്കുന്ന സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളു ടെ പേര് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6- 2 - 2015, 2 .30 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 2 -2015 , 
3. 30 മണി. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി 31-3 -2015. 

ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന/ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 
ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും മേൽ വി ലാ സവും 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് 
വെറ്റ റി നറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരം- 695 562. 


Last Date and time for sale of tender forms— 5 -2 - 2015 , 
3 p . m . 

Due date and time for receipt of tenders 
( Cover A and B ) - 6- 2- 2015 , 11 a . m . 

- Date and time of opening of Cover A - 6- 2- 2015 , 
11.30a. m . 

Date and time of publishing list of tenders eligible for 
opening their Cover " B - 6- 2 - 2015 , 2 p . m . 

| Date and time of opening of Cover B - 6 - 2- 2015, 
3 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm for acceptance 
31- 3- 2015 . 

Designation and address of the Officer from whom the 
tender form are to be obtained and to whom the tenders are 
to be submitted — The Director, Institute of Animal Health 
and Veterinary Biologicals , Pacha P . O ., Palode, 
Thiruvananthapuram -695 562. 

Specification 
Stainless Steel Water Bath with Temperature Controller 
and Calibration Facility on Plug and Play Basis — 2 Nos. 

(Detailed Specification attached ) 


| [ No. XXVI/2014-15) 
No. B - 2361 /2014 , 

| 17th January 2015. 
Sealed competitive tenders are invited under “ Two 
Cover System ” for the supply of Microscope with Camera 
vide Tender No. even dated 10 - 12- 2014 is hereby extended , 
the details of which are as follows. 

PAC - 6, 50 ,000 . 
Price of tender form : 

Original - 1,700 + VAT 5 %. 

Duplicate - 900 + VAT 5 %. 
| Last Date and time for sale of tender forms - - 5 - 2- 2015, 
3 p . m . 

Due date and time for receipt of tenders 
( Cover A and B ) - 6 - 2 - 2015 , 11 a . m . 

Date and time of opening of Cover ‘ A ’ — 6 - 2 - 2015 , 
12 Noon . 

Date and time of publishing list of tenders eligible 
for opening their Cover " B - 6 - 2 -2015 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of Cover " B - 6 - 2 -2015 , 
3 .30 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm for 
acceptance - 31 - 3 - 2015 . 

Designation and address of the officer from whom the 
tender form are to be obtained and to whom the tenders are 
to be submitted — The Director, Institute of Animal Health 
and Veterinary Biologicals , Pacha P . O ., Palode , 
Thiruvananthapuram -695 562 . 

Specification 
Tissue Culture Phase Contrast Inverted Microscope with 
Camera Attachment on Plug and Play Basis 1 Unit . 

| (Detailed Specification attached ). 


( 2 ) 


[ നമ്പർ 26 / 2014 - 15) 
നമ്പർ ബി - 2361 / 2014. 

2015 ജനുവരി 17. 
2014 - 15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചുവടെ ചേർത്തിരി 
ക്കുന്ന ഉപകരണം നൽകുന്നതിന് " ഇരട്ടകൾ സമ്പ്രദായത്തിൽ 
മുദ്ര വച്ച മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ 
തീയതികൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നവിധം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക - 6, 50 , 000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 1,700 + 5 % വാറ്റ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 900 + 5 % വാറ്റ്. 
ടെൻഡർ ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 5- 2 - 2015 , 3 മണി. 


Office of the Director, 
Institute of Animal Health & 
Veterinary Biologicals , 
Pacha P. O ., Palode , 
Phone- 0472 2840262 . 


( Sd.) 
Director. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


| [ നമ്പർ II / 2014- 15) 
നമ്പർ 1007 / 2014. 

2015 ജനുവരി 5. 
2014 - 15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മുള്ള ബയോ മെഡിക്കൽ ഇൻ സി ന റ റ്റർ 
നൽകു ന്ന തിന് “ ഇരട്ട കവർ സമ്പദാ യ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 10 ,00 ,000. 

ഒന്നാം കവർ ( കവർ " എ - സാങ്കേതികം) - ൽ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
1. പട്ടിക പ്രകാരം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള വസ്തുക്കളുടെ 

്പെസിഫിക്കേഷനും അളവും നിരക്ക് ഒഴിവാക്കി വ്യക്ത 
മാക്കിയിരിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട പെസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ 
ക്വാട്ട് ചെയ്യാ വൂ . നിർമ്മാ ണം , ബാൻ ഡ് . മോഡൽ, 
കാറ്റലോഗ് നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തി 
യി രിക്ക ണം . ഉപക രണത്തെ സംബന്ധിച്ച ലിറ്ററേച്ചർ, 
ലീഫ്ലൈറ്റ്, കാറ്റലോഗ്, ബാഷർ എന്നിവ കൃത്യമായും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
2. ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണവും പ്രത്യേകവുമായ 
വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചു 
കൊള്ളാമെന്ന് ടെൻഡർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ/ സ്ഥാപനം 

രേഖാമൂലം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
3. ഇന്ത്യ, കേരളം , തിരുവല്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ഉപകരണം 

ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളോ ഏജൻസികളോ 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടെലഫോൺ നമ്പർ സഹിതമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
4. ഉൽപ്പാദകരോ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളോ മാത്രമേ നിരക്ക് 

ക്വാട്ട് ചെയ്യാ വൂ . യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാ ദ ക രു ടേ ത ല്ലാത്ത 
ഉപകരണം ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആരുടെ ഉപകരണമാണോ 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽവിലാസവും, 
മേക്കും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിൽപ്പന 
ഏജന്റാണ് നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദകരുമാ 
യുള്ള നില വില കരാർ സാക്ഷ്യപ്രതം/ അംഗീകൃത 
വിൽപ്പന ഏജന്റ്, വിൽപ്പ നാ ന ന്തര സേവനം എന്നീ 

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
5. ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന രേഖ ക ളെല്ലാം ഒരു ഗ സ റ്റ ഡ് 
ഓഫീസറോ നോട്ടറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

രണ്ടാം കവർ ( ക വർ ബി - സാമ്പത്തികം) - ൽ ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
1. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും ഘടകങ്ങളുടേയും നിരക്കുകൾ 
പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അടിസ്ഥാന 
വില , നികുതി നിരക്ക്, നികുതി അടക്കം ആകെ തുക 
എന്ന തരത്തിൽ വേണം നിരക്ക് രേഖ പ്പെടു ത്താൻ. 
വാറന്റി പീരിഡിന് ശേഷമുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
നിരക്ക് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2. ഒപ്പിടാൻ ചുമതലപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട അസ്സൽ 

ടെൻഡർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
3. അൻപതു രൂപ നിരക്കിലുള്ള കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 

തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
4. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 1 % ഏണസ്റ്റ് മണി 
ഡിപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ തുക ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടർ, പക്ഷിരോഗ നിർണ്ണയശാല , മഞ്ഞാടി പി. ഒ., 
തിരു വല്ല എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ തിരു വ ല്ല യിൽ 
മാറത്തക്ക വിധം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായിമാത്രം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കവറുകളും യഥാവിധി സീൽ ചെയ്ത് 
മൂന്നാമത് ഒരു കവറിലിട്ട് പ്രസ്തുത കവറും സീൽ ചെയ്ത് 
വേണം സമർപ്പി ക്കു വാ ൻ . ചുവടെ കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന 
( ക വർ എ ) പ്രകാ രമുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും 
പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാം കവർ ( കവർ ബി ) തുറന്ന് 
പരി ശോ ധിക്കു ക യു ള്ളൂ . തുറക്കാത്ത രണ്ടാം കവറുകൾ 
( കവർ ബി ) അവ നൽകിയവർക്ക് വാങ്ങൽ നടപടികളുടെ 
പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷം മടക്കി നൽകുന്നതാണ്. അവ 

കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ രസീത് 
നൽകേണ്ടതാണ്. ബയോ മെഡിക്കൽ ഇൻസിനറേറ്ററിനെ 
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ടെൻഡർ ഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങളും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ 
www. kerala . gov.in - ൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ 
വില യും വാറ്റ് നികു തിയും തപാൽ ചാർജ്ജു മടക്കം 
മണി ഓർഡർ ആയി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പക്ഷി രോഗ 
നിർണ്ണയശാല ,മഞ്ഞാടി പി . ഒ ., തിരുവല്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 
നേരിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ ഇ 
ആഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്ക്ശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ട റു കൾ ഒരു കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് 
ടെണ്ടർ നമ്പർ II / 2014 - 15 ബയോ മെഡിക്കൽ ഇൻസിനറേറ്റർ 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 500 + 5 % മൂല്യവർധിത നികുതി. 

പകർപ്പ് - 750 + 5 % മൂല്യവർധിത നികുതി. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 2 - 2015 , 4 മണി. 

ടെൻഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 11- 2 - 2015 , 5 മണി. 

- കവർ ‘ എ ’ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 -2- 2015, 
രാവിലെ 11 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളു ടെ പേര് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 12 -2 - 2015, 2 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 12 -2- 2015 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി - 31- 3- 2015. 

ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന/ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ടുന്ന 
ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും, മേൽവിലാസവും 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പക്ഷിരോഗ നിർണ്ണയ ശാല , മഞ്ഞാടി 
പി . ഒ., തിരുവല്ല . 


( No. II /2014-15) 
No. 1007/2014. 

| 5th January 2015. 
Sealed competitive tenders are invited under " Two Cover 
System ” for the supply of Bio Medical Incinerator for the 
use of different sections in the laboratory for the 
year 2014- 15 . 

Estimate Cost - 10 , 00,000. 
First Cover (Cover A - Technical) will have the following 
enclosures 
1. The list of items intended to be quoted compared with 

each of the specification and requirement attached with 
this tender document and without rates. The equipment 
should be in strict accordance with our specification . 


Last date and time for sale of tender forms — 
10- 2- 2015 , 4 p . m . 

Due date and time for receipt of tenders ( Cover 
‘ A ’ and B ) - 11 -2-2015 , 5 p . m . 

Date and time for opening of Cover ‘ A ’ — 12 - 2 -2015 , 
11 a . m . 

Date and time of publishing list of tenders eligible for 
opening their Cover B — 12-2 - 2015, 2 p . m . 

Date and time for opening of Cover B — 12 -2 - 2015 , 
3 p. m . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 31 -3-2015. 

Designation and address of the Officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom the 
tenders are to be submitted — The Deputy Director , Avian 
Disease Diagnostic Laboratory , Manjadi P . O ., 
Thiruvalla 689 105 . 


Specification 


2 . The list of Institutes and Agencies that have purchased 

and are using the equipments in A . Thiruvalla , B Kerala 
and C India , with the contact numbers of the users 

should be attached . 
3. Bio -Medical Incinerator should be quoted by the 
manufacturer or their authorized dealer. Firms who are not 
original manufacturers should state clearly the make and 
address of the manufacturers whose products they are 
offering and should also furnish the license number of 
the manufacturer. If the selling agents have submitted the 
tender, they must submit attested photocopy of their 
existing current agreement certificate with manufacturers/ 
authorized selling agents for supply and after sale 

service of the item to consider their offers . 
Second cover (Cover B - Financial) will have the following 
enclosures 
1. Rates for each Unit/Component of the equipment should 

be quoted in Indian Currency ( Rupees) as basic price , 

rate of tax and total amount inclusive of all taxes. 
2. Original tender form duly singed by the authorized 

signatory . 
3. Preliminary Agreement in Kerala Stamp Paper worth 50 . 
4 . Earnest Money Deposit ( EMD) 1 % of the total cost of the 

item (s) quoted by means of demand draft drawn in favour 
of Deputy Director, Avian Disease Diagnostic 
Laboratory , Manjadi P . O ., Thiruvalla , payable at 
Thiruvalla . 

Both covers ( A & B ) must be effectively sealed and put 
in another cover, which is also sealed and submitted . Cover 
‘ A ’ and B will be opened as per the scheduled given below . 
Cover B of those tenderers who satisfy the above 
conditions in Cover ‘ A ’ will only be opened . The cover ‘ B ’ of 
the rejected tenderers will be returned without opening on 
finalization of purchase procedure . The tenderer has to 
provide a receipt for the same. 

Details of the Bio -Medical Incinerator to be supplied 
can be had from the Animal Husbandry Department 
website www .ahdkerala gov.in . Intending tenderers may 
send the exact amount towards the cost of tender form as 
Money Order with Postal Charges for sending the tenders 
well in advance . Cheques , Postage Stamps , Demand 
Drafts etc . will not be accepted as the cost of tender form 
nor the form be sent by Value Payable Post . Tender form 
can also be obtained from the Office of the Deputy 
Director, Avian Disease Diagnostic Laboratory , 
Manjadi P. O ., Thiruvalla on Payment of the cost in cash 
from 10 . 30 a . m . to 4 p . m . during working days. Late 
tenders will not be considered under any circumstances. 
Tenders should be superscribed as “ Tender No. II/ 2014 - 15 
for the Supply of Bio -Medical Incinerator for the use of 
ADDL , Thiruvalla for the year 2014 - 15 ” . 
Price of tender form : 

Original — \ 1,500 + VAT 5 % . 
Duplicate — \ 750 + VAT 5 % . 


Oil fired high efficiency tower type incinerator for 
disposal of carcass of small animals, large animals, 
Birds, Laboratory waste , poultry waste etc. 

Capacity : 300 kgs/ day ( approximate ) 
Type of fuel - HSD 
Type of Burner operation - Automatic 
High efficiency portable compact incinerator 
Solid state temperature controller with Digital 
Display 
Operating Switches , indicators and High Grade 
Thermal Insulation in ready to use condition 
Fresh Air injector Blower 

Control Panel in ready to use condition 
Pollution Control Accessories : 

SS Ventury Scrubber 
SS Droplet Seperator 
MS Water recirculation tank 
Recirculation pump 1 HP 
Centrifugal Blower 
For discharge of emission from main unit of 
chimney with 2HP Motor for 30mtr chimney 
Chimney 30 Meter (MS) 
Complete Sampling Port 
Inbuilt Lader 


200mm Diameter on Top and 750mm in the 
bottom 


Thickness 5mm . 


Plumping, Electfication work and 
construction of temporary road within the 
proposed area should be done by the 

supplier. 
• Installation , Staff training etc . should be 

done by the supplier. 
• Chimney foundation works, foundation 

works for the erection of the Incinerator , 
roofing works for the Incinerator etc . should 

be done by the supplier 
• Suppliers after sales service provider must be 

located in Kerala . 


11. Authorized dealers should enclose authorization 

letter from their principal/dealership certificate . 
12. Annual Maintenance Contract for 5 years should 

be there with the company . 
13 . Full payment will be made by the institute , after the 

receipt of Bio -Medical incinerator in good condition 
and it successful and satisfactory installation and 

demonstration . No advance payments will be made . 
14. The Security Deposit furnished by the firms will be 

released only after satisfactory completion of the 

contract. 
15. The sealed Tender can be mailed or handed over to 

the concerned officer in Addl., Thiruvalla during 

office hours. 
16. The only jurisdiction for any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvalla . 


SPECIAL CONDITIONS 


( 2 ) 


[ നമ്പർ III / 2014 - 15 ) 


നമ്പർ 22 / 2015. 

- 2015 ജനുവരി 7. 
തിരുവല്ല പക്ഷിരോഗ നിർണ്ണയശാലയിൽ ലബോറട്ടറി 
ഉപയോഗത്തിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന ഡയഗണോസ്റ്റിക് 
കിറ്റ് സ് /റിയേജന്റ് സ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യു വാൻ 
താൽ പ ര്യ മുള്ള നിർ മ്മാ ണ സ്ഥാ പ ന ങ്ങൾ/ അംഗീകത 
വിത ര ണക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇനവും എണ്ണവും 


കമ 
നമ്പർ 


The general conditions for purchase of items 
mentioned in the tender form shall be followed strictly . 
1. The Suppliers are required to quote their offers in 

the official tender form only. 
2. The rates quoted in Indian Rupees should be f.o.r 

destination with their freight prepaid in full. 
It should be inclusive of all taxes , delivery , 
forwarding and installation charges , other charges 
and duties prevailing at the ruling rate failing 
which the tender is liable for rejection . The item 
should be delivered at ADDL Thiruvalla. Despatch 
rates mentioned by the firms are not acceptable and 
such offers will be summarily rejected . Variable 

price should be avoided . 
3. The rate of each item should be quoted as basic 

price , rate of tax and total amount. The rates 
quoted should be in Indian currecy and payment 
will also be in Indian currecy . In case of foreign 
equipments, the rates are to be quoted in Indian 

money also . 
4. Sufficient brochures and technical write ups of the 

quoted items should be provided along with the 

tender. 
5. A minimum of one year guarantee should be there 

for every tendered item . 
6. The rate quoted should be firm upto 31-3 - 2015. 
7 . The supply should be completed within three 

weeks (period ) from the date of supply order. 
8. The Deputy Director, Avian Disease Diagnostic 

Laboratory, Thiruvalla reserves the right to delete 
any Special conditions concerned with this or to 
cancel the tender without assigning any reason 
thereof . 


റാപ്പിഡ് ഡ യ ഗ ണോ സ്റ്റിക് കിറ്റ് സ് ( ലാറ്ററൽ 
ഫ്ളോ കിറ്റ്സ്) താഴെപ്പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് 
ഏജന്റ് സിന് 

1. ഏവിയൻ ഇൻഫ്ളുവൻസ വൈറസ് 

( AIV ) -10 Kits (30 tests/ kit) 
2 . ന്യൂ കാസ്സിൽ ഡിസീസ് വൈറസ് 

(NDV )- 10 Kits ( 10 tests/kit) 
3. ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബർസാൽ ഡിസീസ് 

വൈറസ് ( IBDV) -5Kits ( 10 test/ kit) 
ഇൻഫെ ക്ഷ്യസ് ബാങ്കെറ്റി സ് 

വൈറസ് (IBV)-5Kits (10 test/kit ) 
പി. സി .ആർ. കിറ്റ്സ് (100 റിയാക്ഷൻസ്) 
താഴെ പ റ യുന്ന ഇൻ ഫ ക്ഷ്യ സ് 
ഏജന്റ് സിന്/ രോഗങ്ങൾക്ക് 
1. പാസ്റ്ററുല്ല മൾട്ടോ സെഡ 
- ( ടോക്സിജനിക്) 
2 . ഏ വി യൻ ഇൻ ഫ ക്ഷ്യ സ് 

ലാരിംഗോട്രാക്കെറ്റിസ് വൈറസ് 
3. ഏവിയൻ റിയോവൈറസ് 
4 . ഡക്ക് വൈറസ് എന്ററൈറ്റിസ് 


9 . The tender rate should be written both in words 

- and figures, all corrections should be attested. 
10. The Bio -Medical incinerator should be in strict 

accordance with our specification . 


Sl. No. 


Item with quantity 


പ്ലേറ്റ് അഗ്ലൂ ട്ടി നേ ഷ ൻ ടെസ്റ്റിനുള്ള 
കളേഡ് ആന്റിജൻസ് 
1. മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഗാലിസെപ്റ്റിക്കം 

(10 ml x 2 Nos.) 
2. മെക്കോപ്ലാസ്മ സ നോ വിയ 

(10 ml x 2 Nos.) 
ഇൻഫെ ക്ഷ്യസ് ഏജന്റ് സിനുള്ള 
പോസിറ്റീവ് ഡി . എൻ. എ . കൺട്രോൾ 
(100 ടെസ്റ്റുകൾക്ക്) 
1. ഡക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് 
2. ഡക്ക്എന്ററൈറ്റിസ് വൈറസ് 
3. റൈമറുല്ല അനാറ്റിസ്പെസിഫർ 
4. ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബാങ്കെറ്റിസ് 

വൈറസ് 
5. പീജിയൺ പാരമെസോ വൈറസ് 
6. ക്ലാസിക്കൽ സൈ്വൻ ഫീവർ 

- വൈറസ് 
| 7. ക്ലാമൈഡിയ സിറ്റാസി 


അടങ്കൽ തുക - 5,00,000 . 


IV 


നിരതദ്രവ്യം - ആകെ തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ - 1,000 + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 500 + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 2- 2015, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 2 - 2015 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 2 - 2015, 11 മണി. 


I Rapid diagnostic kits (Lateral flow kits ) for the 
following infectious agents 

(a ) Avian influenza virus (AIV ) - 10 kits 

( 30 tests / kit) 
(b ) Newcastle Diseases virus (NDV ) - 10 kits 

(10 test /kit) 
(c ) Infectious bursal disease virus ( IBDV) 

5 kits ( 10 test/kit) 
(d ) Infectious bronchitis virus (IBV ) -5 kits 

( 10 test/kit) 
II PCR kits (100 reactions) of following infectious 
agents /diseases 

(a ) Pasteurella multocida ( toxigenic ) 
(b ) Avian infectious laryngotracheitis virus 
(c ) Avian reovirus 

(d ) Duck virus enteritis 
III Coloured antigens for plate agglutination test 

(a) Mycoplasma Gallisepticum -10 mlX2 Nos. 

(b ) Mycoplasma synoviae - 10 mlX2 Nos. 
Positive DNA Controls for the following infectious 
- agents ( for 100 tests). 

(a) Duck Hepatitis virus 
(b ) Duck Enteritis virus 
(c) Reimerella anatispestifer 
(d ) Infectious bronchitis virus 
(e) Pigeon Paramyxovirus 
(f) Classical swine fever virus 

(g) Chlamydia psittaci 
Total amount - 5,00,000 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original - 1,000 + 5 % VAT. 

Duplicate = 500 + 5 % VAT. 
Late date upto which tender is issued – 
9 -2 - 2015, 3 p . m . 

Last date and time of receiving tender – 
10 - 2- 2015 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 11 - 2 - 2015, 
11 a. m . 

Address of office from which tender forms are 
available and tenders are received — Avian Disease 
Diagnostic Laboratory , Manjadi P. O ., Thiruvalla , 
Pin - 689 105, Pathanamthitta ( Dist.), Kerala. 

All Kerala Government orders and laws applicable to 
tenders are applicable to this tender also . Full details of 
the above item will be available along with tender forms. 
The validity of this tender will be for 3 months from the 
date of this tender notification . 


ദർഘാസ് ഫോറം നൽകു കയും സ്വീകരിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിന്റെ മേൽ വിലാസം - പക്ഷി രോ ഗ 
നിർണ്ണയശാല , മഞ്ഞാടി പി. ഒ., തിരുവല്ല , പത്തനംതിട്ട ജില്ല 
പിൻ - 689 105. 


കേരള സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധകമാകുന്ന 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. ഈ ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി ഈ ദർഘാസ് 
പരസ്യപ്പെടുത്തിയതുമുതൽ 3 മാസത്തേക്കായിരിക്കും. 


(No. II/ 2014- 15 ) 


No. 22/2015. 


| 7th January 2015. 


Sealed competitive tenders are invited from approved 
manufacturers or authorized distributors/dealers for supply 
of the following Diagnostic Kits/Reagents for the use of 
Avian Diseaes Diagnosic Laboratory, Thiruvalla . 


( 3 ) 


- [ No. IV/2014- 15] 
നമ്പർ 15 / 2015 . 

2015 ജനുവരി 5. 
2014 - 15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമുള്ള ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച ലബോറട്ടറി മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
(2 എണ്ണം) നൽകുന്നതിന് " ഇരട്ട കവർ സമ്പ്രദായത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച് മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3,00,000. 
ഒന്നാം കവർ ( കവർ എ - സാങ്കേതികം )- ൽ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
1. പട്ടിക പ്രകാരം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള വസ്തുക്കളുടെ 

സ് പസി ഫി ക്കേ ഷനും അളവും നിര ക്ക് ഒഴി വാക്കി 
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം നിർദ്ദിഷ്ട പെസിഫിക്കേഷൻ 
മാത്രമേ ക്വാട്ട് ചെയ്യാവൂ , നിർമ്മാണം, ബാൻഡ്. മോഡൽ, 
കാറ്റലോഗ്, നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തി 
യി രിക്ക ണം . ഉപക ര ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ, 
ലീഫ്ലെറ്റ്, കാറ്റലോഗ്, ബാഷർ എന്നിവ കൃത്യമായും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
2. ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണവും പ്രത്യേകവുമായ 
വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചു 
കൊള്ളാമെന്ന് ടെണ്ടർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ/ സ്ഥാപനം 
രേഖാമൂലം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ഇന്ത്യ, കേരളം, തിരുവല്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ഉപകരണം 
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളോ ഏജൻസികളോ 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ സഹിതമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
4. ഉൽപാദകരോ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളോ മാത്രമേ നിരക്ക് 

ക്വാട്ട് ചെയ്യാ വൂ . യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാ ദ ക രു ടെ ത ല്ലാത്ത 
ഉപകരണം ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആരുടെ ഉപകരണമാണോ 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽവിലാസവും 
മേക്കും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിൽപ്പന 
ഏജന്റാണ് നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദകരു 
മായുള്ള നിലവിലെ കരാർ സാക്ഷ്യപത്രം/ അംഗീകൃത 
വിൽപ്പന ഏജന്റ്, വിൽപ്പ നാ ന ന്തര സേവനം എന്നീ 

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
5. ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന രേഖ ക ളെല്ലാം ഒരു ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസറോ നോട്ടറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

രണ്ടാം കവർ ( ക വർ ബി - സാമ്പത്തികം) - ൽ ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


- മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കവറുകളും യഥാവിധി സീൽ ചെയ്ത് 
മൂന്നാമത് ഒരു കവറിലിട്ട് പ്രസ്തുത കവറും സീൽ ചെയ്ത് 
വേണം സമർപ്പി ക്കു വാൻ. ചുവടെ കൊടു ത്തി രി ക്കു ന്ന 
( കവർ എ ) പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടു 

ണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാം കവർ ( ക വർ ബി ) തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുക യു ള്ളൂ . തുറക്കാത്ത രണ്ടാം കവറുകൾ 
( കവർ ബി ) അവ നൽകിയവർക്ക് വാങ്ങൽ നടപടികളുടെ 
പൂർത്തീ ക ര ണ ത്തിന് ശേഷം മടക്കി നൽകു ന്ന താ ണ് . 
അവ കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ രസീത് 
നൽകേണ്ടതാണ്. ബയോ മെഡിക്കൽ ഇൻസിനറേറ്ററിനെ സംബ 
ന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ടെണ്ടർ ഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും 
കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ 
www.kerala . gov.in - ൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വിലയും 
വാറ്റ് നികുതിയും തപാൽ ചാർജ്ജുമടക്കം മണി ഓർഡർ 
ആയി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയ റ ക് ടർ , പക്ഷി രോഗ 
നിർണ്ണയശാല , മഞ്ഞാടി പി . ഒ., തിരുവല്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റ്മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 
നേരിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ട റു കൾ ഒരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിന് 
പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ നമ്പർ IV / 2014- 15 ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച 
ലബോറട്ടറി മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ - 600 + 5 % മൂല്യവർധിത നികുതി 

പകർപ്പ് - 300 + 5 % മൂല്യവർധിത നികുതി. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 2 - 2015 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 2 - 2015 , 3 മണി. 


കവർ " എ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20-2- 2015, 
11 മണി. 


- കവർ " ബി തുറക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പ്രസിദ്ധീ 
കരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 20- 2 - 2015, 2 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -2- 2015, 
3 മണി. 


നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി - 31-3 - 2015. 

ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന/ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ടുന്ന 
ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും, മേൽവിലാസവും 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പക്ഷിരോഗ നിർണ്ണയ ശാല , മഞ്ഞാടി 
പി. ഒ., തിരുവല്ല . 


1. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും ഘടകങ്ങളുടേയും നിരക്കുകൾ 
പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അടിസ്ഥാന 
വില , നികുതി നിരക്ക്, നികുതി അടക്കം, ആകെ തുക 
എന്ന തരത്തിൽ വേണം നിരക്ക് രേഖ പ്പെടു ത്താൻ. 
വാറന്റി പീരിഡിനുശേഷമുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
നിരക്ക് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2. ഒപ്പിടാൻ ചുമതലപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട അസ്സൽ 

ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
3. അൻപതു രൂപ നിരക്കിലുള്ള കേരളാ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 

തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
4. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 1 % ഏണസ്റ്റ് 
മണി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേ ണ്ട താ ണ് . ഈ തുക 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ യ റ ക് ടർ, പക്ഷി രോഗ നിർണ്ണ യ ശാ ല , 
മഞ്ഞാടി പി . ഒ ., തിരു വല്ല എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
തിരുവല്ലയിൽ മാറത്തക്കവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായിമാത്രം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


- [ No . IV / 2014-15) 
No . 15/ 2015 , 

5th January 2015. 
Sealed competitive tenders are invited under Two Cover 
System for the supply of the Laboratory Microscopes with 
camera Attachment — 2 Numbers for the use of different 
sections in the Laboratory for the year 2014 - 15 . 

Estimate Cost _ 3,00, 000 . 


First Cover (Cover A - Technical) will have the following 
enclosures 
1. The list of items intended to be quoted compared with 

each of the specification and requirement attached with 
this tender document and without rates. The equipment 

should be in strict accordance with our specification . 
2 . The list of Institutes and Agencies that have purchased 

and are using the equipments in A . Thiruvalla, B . Kerala 
and C . India , with the contact numbers of the users should 

be attached . 
3 . Laboratory Microscopes with Camera Attachment should 

be quoted by the manufacturer or their authorized dealer. 
Firms who are not originalmanufacturers should state 
clearly themake and address of the manufacturers whose 
products they are offering and should also furnish the 
license number of the manufacturer. If the selling agents 
have submitted the tender, they must submit attested 
photocopy of their existing current agreement certificate 
with manufacturers / authorized selling agents for supply 
and after sale service of the item to consider their 
offers . 


Price of tender form : 

Original — \600 + 5 % VAT . 

Duplicate — \ 300 + 5 % VAT . 
Last date and time for sale of tender forms 
18 -2- 2015 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tenders (Cover 
A and B ) — 19 -2-2015 , 3 p. m . 

Date and time for opening of Cover A — 20 - 2 -2015 , 
11 a . m . 

Date and time of publishing list of tenders eligible for 
opening their Cover B — 20 -2 -2015 , 2 p . m . 

Date and time for opening of Cover B — 20 - 2 - 2015 , 
3 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 31 -3 -2015 . 


Designation and address of the Officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom the 
tenders are to be submitted — The Deputy Director , Avian 
Disease Diagnostic Laboratory , Manjadi P . O ., 
Thiruvalla -689 105. 


Specification and technical data 


Second cover (Cover B - Financial) will have the following 
enclosures 
1. Rates for each Unit/Component of the equipment should 

be quoted in Indian Currency (Rupees) as basic price , 

rate of tax and total amount inclusive of all taxes . 
2 . Original tender form duly signed by the authorized 

signatory. 
3. Preliminary Agreement in Kerala StampPaper worth ` 50. 
4 . Earnest Money Deposit ( EMD)- 1 % of the total cost of the 

item (s) quoted by means of demand draft drawn in favour 
of Deputy Director, Avian Disease Diagnostic 
Laboratory , Manjadi P . O ., Thiruvalla payable at 
Thiruvalla . 

Both covers ( A & B ) must be effectively sealed and put 
in another cover, which is also sealed and submitted. Cover A 
and B will be opened as per the scheduled given below . Cover 
B of those tenderers who satisfy the above conditions in 
Cover A will only be opened . The cover B of the rejected 
tenderers will be returned without opening on finalization of 
purchase procedure. The tenderer has to provided a receipt 
for the same. 

Details of the Laboratory Microscopes with Camera 
attatchment to be supplied can be had from the Animal 
Husbandry Department website www .ahdkerala . gov.in . 
Intending tenderers may send the exact amount towards 
the cost of tender form as Money Order with Postal 
charges for sending the tenders well in advance . 
Cheques, Postage Stamps, Demand Drafts etc. will not be 
accepted as the cost of tender form nor the form be sent 
by Value Payable Post. Tender form can also be obtained 
from the Office of the Deputy Director, Avian Disease 
Diagnostic Laboratory , Manjadi P . O ., Thiruvalla on 
Payment of the cost in cash from 10 . 30 a . m . to 4 p . m . 
during working days. Late tenders will not be considered 
under any circumstances. Tenders should be superscribed 
as “ Tender No. IV /2014 - 15 for the Supply of Laboratory 
Microscopes with camera attachment for the use of 
Addl., Thiruvalla for the year 2014 - 15 ” . 


1. Ergonomic and compact designs for user 

convenience . 
2 . UIS2 plan infinity optics providing image flatness. 
3. Seidentopf observation head for individual choice 

of adjustment. 
4 . Anti fungus treatment for component durability. 
5. High eye point design eyepiece (F. N . 20 ) 
6 . High performance aspheric lenses in the abbe 

condenser and light relay system for bright and 

uniform illumination . 
7. SMPS circuit for constant voltage output. 
8 . Rackless stage for durability and ease of 

use . Mechanical stage focus -lock prevent mishaps. 
9. Illumination System : Built - in transmitted 

illumination system and LED 
10 . 100 -240V 50 /60Hz universal voltage. 
11. Revolving nosepiece : Fixed quadruple nosepiece 

type. 
12 . Stage : 120x132mm Travelling range : 76mm (X ) X 

30mm ( Y ). 
13. Single specimen holder. 
14. Condenser Abbe type with aperture iris diaphragm 

N . A . : 1. 25 . 
15. Objective lenses : Plan Achromatic Objectives 

(anti- fungus) 


4 x N .A .: 0 .10 W.D .:22.0mm 
10 x N .A .: 0 .25 W.D .:10.5mm 
40 x N. A.: 0.65 W.D .E0.56mm 
100 x N . A .: 1 .25 W.D .E0 .13mm 

Eyepiece ( 10X ) FN 20 
Digital Camera 

Digital Camera with swivelling Display minimum 16 
megapixel , adapter for Trinocular Head complete set with 
rechargeable battery and 4 GB Memory Card . Microscope 
and Camera should be compatible and preferably same 
Brand. 


3. 100 വിലയുള്ള കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഉള്ള കരാറ് 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
താങ്കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
“ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ, ജില്ലാ വെറ്ററിനറി 
കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് പി. ഒ., പറവട്ടാനി- 680 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ മാറത്തക്ക വിധം സമർപ്പി 

ക്കേണ്ടതാണ്. 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് മിനിമം 3 വർഷത്തെ 
വാറന്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 കവറുകളും തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയതിയും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു . കവർ എ - യിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കവർ ബി തുറക്കുകയുള്ളൂ. തുറന്ന ബി കവർ 
തൃപ്തികരമല്ലെന്നു തോന്നിയാൽ പർച്ചേയ് സ് നടപടി 
കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിശദവിരങ്ങൾ കൂടി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 700 + 4 % വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 350 + 4 % വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 2 - 2015, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 2 - 2015 , 4 മണി. 


Office of the Deputy Director, 
Avian Disease Diagnostic Laboratory, 
Manjadi P. O ., Thiruvalla , 
Tele-0469 2700413 
Email -addlkerala @ gmail.com 


(Sd.) 


Deputy Director. 


കവർ എ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 2 - 2015, 
| 11 മണി. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 2 / 2014 -15 ) 
നമ്പർ 8 / 2015. 

2015 ജനുവരി 6. 
മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ജില്ലാ 
വെറ്ററിനറികേന്ദ്രം, ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്, അനിമൽ ഡിസീസ് 
കൺ ടോൾ പാജക്ട്, തൃശ്ശൂർ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 
ഇൻസ്ടുമെന്റ് സ് / എകപ്മെന്റ് സ് ( ഐസ് ലൻഡ് 
റ്റഫിജറേറ്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും) സപ്ല 
ചെയ്യുന്നതിനായി മത്സരസ്വഭാവുള്ള മുദ്രവച്ച് ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് 
പത്യേകമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ അടങ്ങുന്ന 
കവറിനുപുറത്ത് (ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് / എക്യുപ്മെന്റ് സ് ഐസ് 

ലൈൻഡ് റഫീജറേറ്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും- ഒന്ന്) 
സപ്ലേചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- ടെണ്ടർ നമ്പർ 2 / 2014 - 15 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് 
രണ്ടു കവറുകളിൽ ആക്കി രണ്ടു കവറുകളും കൂടി ഒരു 
കവറിലാക്കി മുദ്രവെച്ച് 16 - 2 - 2015, 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കവർ എ 
- 1. ISO 9001 : 2000 , ISO 14001/ OHSAS 18001 

ഉൽപ്പാദന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
2 . ദർഘാസിൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ 

കാറ്റലോഗും ബ്രോഷറും. 
ദർ ഘാസിൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ വില 

ഒഴികെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ. 
- 4 . വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് 

ഗവൺമെന്റ് അധീനതയിലാണോ. 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് 
അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ 
പേരുവിവരങ്ങൾ. 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ 
സർവ്വീസും, സർവ്വീസ് നെറ്റ്വർക്കിനെപ്പറ്റിയും ഉള്ള 
വിവരങ്ങൾ. 

കവർ ബി 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തുക, ടാക്സസ്, 
ആകെ തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം. - 
അംഗീകൃത വ്യാപാരിയുടെ ഒപ്പോടുകൂടി ദർഘാസ് 
ഫോറം. 


ക വർ ബി തുറക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- - 18 - 2 - 2015, 12.30 മണി. 

കവർ ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18- 2 - 2015, 
2 മണി. 
-- നിരക്കുകൾ സ്ഥിരത പുലർത്തേണ്ട തീയതി 31- 3- 2015. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഓഫീസ് വിലാസം - ചീഫ് 
വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ, ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ 
ഈസ്റ്റ് പി. ഒ., പറവട്ടാനി-680 005. 

ദർഘാസ് ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
നേരിട്ട് പണമടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം സ്വന്തം 
മേൽവിലാസമെഴുതി മതിയായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് കവർ 
കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ല . 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതോ അതിന്റെ വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതോ അല്ല. അവസാന തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കാനോ നിരാകരിക്കാനോ താഴെ പറയുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഉപകരണത്തിന്റെ 
മാനദണ്ഡങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ 
അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സർക്കാർ നിബന്ധനകളും ഈ 
ദർ ഘാ സിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റായ www.kerala.gov.in - ൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ടെലിഫോൺ നമ്പർ 0487 2424223. 


പ്രധാന നിബന്ധനകൾ 


- 4 . 


1. ദർഘാസിൽ ടാക് സ് അടക്കമുള്ള വിലവിവരം 

കാണിച്ചിരിക്കണം. 
2 . വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മിനിമം 

3 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
| 3 . വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ ഗ്യാരണ്ടി 

സമയം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ സകരിറ്റി 
ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു നൽകുകയുള്ളൂ. 
വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വില ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ കണക്കാക്കേ ണ്ട തും തുക ഇന്ത്യൻ 

കറൻസിയിൽ മാത്രം നൽകുന്നതുമാണ്. 
- 5. വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലാ 

വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തുക 
കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
അംഗീകരിച്ച ദർഘാസുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
സാധനങ്ങൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ 

വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 
7 . ദർ ഘാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങ ൾ 
തൃപ്തികരമായി വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചതിനു 
ശേഷം മാത്രമേ തുക നൽകുകയുള്ളൂ. മുൻകൂർ തുക 
അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് 
പകർപ്പാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറെ 
കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതാണ്. 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും 
പുതിയതും, സാധനം നിർമ്മിച്ച വർഷം, മോഡൽ 

എന്നിവ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 
10 . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തുറക്കുന്നതിനും മുൻ 

നിശ്ചയിച്ച തിയതിയിൽ ( ലോക്കൽ/ ജനറൽ) 
ഒഴിവുകൾ വന്നാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും 
ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസിനൊപ്പം സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ 
സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
നിയന്ത്രിതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണം അനുവദി 
ക്കുന്നതല്ല . 


8 . 


First Cover-( Cover A - Technical) will have the following 

enclosures 
1. ISO 9001 : 2000 & ISO 14001/ 0HS AS 18001 

Certification of the manufacturer 
2. Orignial catalogue/brochure of all the quoted 

items 
3. List of items intended to be quoted with 

specification and with out rates 
Details of registration -of the local dealer -whether 

registered under Central/State Government 
5. List of State /Central government organization to 

which these items were supplied 
After sale service and service network (Specify 
all the service centres in Kerala with postal 

address ) 
Second cover -(Cover B -Financial) will have the following 

enclosures 
1. Rate of each item should be quoted as basic 

price , rate of tax and total amount 
2. Original tender form duly signed by authorized 

signatory 
Preliminary agreement in Kerala stamp paper 

worth 100 . 
4 . EMD at 1 % of total cost quoted items by 

means of Demand Draft in favour of Chief 
Veterinary Officer, District Veterinary Centre, 

Thrissur-- 680 005. 
Both covers ( A & B ) must effectively sealed and put 
in another cover, which is also sealed and submitted . 
Cover A & B will be opened as per schedule given below . 
Cover B of those tenders who satisfy the above 
conditions in cover A will only be opened . The cover B 
of rejected tenders will be returned without opening on 
finalization of purchase procedure . 

Details of items to be supplied can be had along 
with the tender form . Intending tenderers can collect the 
tender remitting the cost of tender from Chief Veterinary 
Officer, Veterinary Complex , Paravattani , Thrissur 
East P. 0 . -680 005 during office hours or may send the 
exact amount towards the cost of tender forms along with 
amount for postal charges for supply of tender forms. 
Cheques , postal orders and demand drafts are not 
accepted towards the cost of tender forms. Cost of tender 
forms is non -refundable . Tender forms are non 
transferable. 
Price of tender form : 

Original - 700 + 4 % VAT. 

Duplicate = 350 + 4 % VAT. 
Closing time and date of sale of tender forms— 
16- 2- 2015 , 4 p . m . 

Closing time and date of receipt of tender forms 
( Cover A & B ) - 16- 2- 2015, 4 p . m . 


11. 


12 . 


നിഷ 


- [ No. 2/2014- 15) 
No. 8/ 2015. 

- 6th January 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited under two cover system from the original 
manufacturers for the supply of Instrument/Equipment 
Ice - Lined Refrigerator / Vaccine Refrigerator and 
Accessories exclusively for vaccine storage for use in 
Clinical lab , DVC and Animal Disease Control Project 
Office , Thrissur. Separate list of instrument/equipment with 
specifications attached . Envelope containing the tender 
should be superscribed “ Tender for the supply of 
instruments/equipments Ice- Lined Refrigerator / Vaccine 
Refrigerator and Accessories ( Tender No. 2/2014 - 15 ). 

(Details to be supplied along with tender form ) 


9 . The supply should be from the new stock noting 

the original specification make of model etc. 
10 . If the date scheduled for receipt/opening of 

tenders is declared as holiday (Local/General) 
tenders will be received and opened on the next 

working day respectively. 
11. Offers of conditional supply will not be 

considered . 


Specifications 


Time and date of opening of tenders 
Cover A — 18 - 2 -2015 , 11 a. m . 

Date of publishing list of tenders eligible for opening 
Cover B — 18-2 - 2015, 12 . 30 p. m . 

Time and date of opening of tenders Cover B 
18 - 2 - 2015 , 2 p . m . 

Dates up to which rates are to be firm — 31- 3 -2015 . 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened in the presence of tenderers or his authorized 
representative who may be present at that time. All items 
must be delivered at the District Veterinary Centre , 
Thrissur. The items should have a warranty period of 
minimum three years . It should come with all standard 
fittings and spare accessories. The supply should be 
completed within 4 - 8 weeks from the date of placing 
supply order. 

The rates should be for destination freight prepaid 
in full inclusive of all taxes and duties prevailing at the 
ruling rate . The undersigned reserves the right to accept 
or reject the tenders without assigning any reason . The 
lowest tender shall be accepted subject to the approval of 
the Technical Advisory Committee. All details regarding 
tender will be available from the Government website 
www .kerala .gov. in . All other information , can be had from 
the office of the undersigned on all working days. 
Telephone No: 0487-2424223. 


1. CE certified /WHO approved 
2. Temperature range between + 2°C to + 8°C 
3. Only 8 hrs . of electricity consumption needed per 

24 hrs. at 43°C ambient 


4 . Self -regulating cooling system . 
5. External cabinet and internal liner pre- painted 

Galvanized steel protects against corrosion . 


6 . Cooling coil of copper. 
7 . Danfoss compressor ; suitable for use in the 

tropics. Starting 22 % below rated voltage. 
8. 7 baskets for organized storage. 
9. Warranty — 3 Years 


SPECIAL CONDITIONS 


Green Technology 


1. 


The rates quoted should be inclusive of all taxes 
only. 


2 . The items supplied should have an on site 

warranty of three years and the help of service 

personnels should be ensured . 
3. The rates should be quoted in Indian currency 

and payment will be made in Indian currency 

only. 
4 . The security deposit furnished by the firm will be 

released only after the guarantee period . 
5. The rate should be for delivery at District 

Veterinary Centre , Thrissur. 
The successful tenderers should complete all 
suppliers within the stipulated time stated in the 
Supply Orders. No extension of supply period will 

be granted . 
7 . Payment will be effected only after successfull 

installation and testing. Advance Payment is not 

possible . 
8. The photocopies of the documents produced 

along with the tender should be attested by a 
Gazetted Officer. 


10 . Hydrocarbon refrigerant 
11. Cyclopentane insulation 
12. Extremely low energy consumption 
13 . Recyclable components 
14 . Capacity 235 Ltrs 
15. Dimension (W x D x H ) 50 x 28 x 34 inches 
16 . Refrigerant R600a 
17. Power consumption per 24h , k Wh 0.82 
18. Digital Display and Controller-must be present 
19 . No. and Type of Door/Lid — 1 (Solid ) 
20. Castors -must be present 
21. Lock -must be present 


Please excuse China /Korean models 


22 . Item must be supplied along with sutiable 

accessorires — Invertor/Servostebilizer 


Office of the Chief Veterinary 
Officer, Thrissur. 


(Sd .) 
Chief Veterinary Officer. 


